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Work Order: | | 
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Description: Coilective Bell Crank Part Number: | D212-725-1-007 
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FIRST ARTICLE INSPECTION DIMENSION SHEET 


MRB decisions on this part may only be performed by Dart DE #02. Any changes to 
the design, manufacturing process, approved operating environment and design 
loading spectrum will require a review of the fatigue evaluation for this part. 
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Change 
| B_ | 08.12.02 | Dimensions updated per Dwg Rev. D 
10.02.02 | Dimensions updated 

| D | 10.06.02 | Dwg Rev updated 


| E | 13.08.23 | Dwg D212-725-1 superceded by D4215 
F 16.02.24 | Tolerances for dimensions G, K, L and R revised 
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